fCBF  -  CONFEDERAÇÃO  BRASILEIRA  DE  FUTEBOL  JoQo:  10 

SÚMULA  ON-LINE 

Brasil 

Campeonato:  Campeonato  Brasileiro  -  Série  B  /  2020  Rodada:  1 

Jogo:  Cuiabá  /  MT  X  Brasil  /  RS 

Data:  07/08/2020  ||  Horário:  19:15  Estádio:  |[Ãrena  Pantanal  /  Cuiaba _ 


Arbitragem 

Arbitro: 

Jonathan  Antero  Silva  (AB  /  RO) 

ASSINATURA  DIGITAL  VALIDA 

Arbitro  Assistente  1 : 

Márcia  Bezerra  Lopes  Caetano  (MTR  /  RO) 

ASSINATURA  DIGITAL  VALIDA 

Arbitro  Assistente  2: 

Adenilson  de  Souza  Barros  (AB  /  RO) 

ASSINATURA  DIGITAL  VALIDA 

Quarto  Arbitro: 

Alinor  Silva  da  Paixao  (AB  /  MT) 

ASSINATURA  DIGITAL  VALIDA 

Analista  de  Campo: 

Edilson  Ramos  da  Mata  (CBF  /  MT) 

ASSINATURA  DIGITAL  VALIDA 

Cronologia 

Tempo 

2»  Tempo 

Entrada  do  mandante: 

19:05 

Atraso:  Não  Houve 

Entrada  do  mandante: 

20:13 

Atraso:  Não  Houve 

Entrada  do  visitante: 

19:05 

Atraso:  Não  Houve 

Entrada  do  visitante: 

20:14 

Atraso:  Não  Houve 

Início  1-  Tempo: 

19:15 

Atraso:  Não  Houve 

Início  do  2-  Tempo: 

20:17 

Atraso:  Não  Houve 

Término  do  1-  Tempo: 

20:04 

Acréscimo:  2  min 

Término  do  2-  Tempo: 

21:12 

Acréscimo:  5  min 

Resultado  do  1-  Tempo:  0X0 

Resultado  Final: 

0X0 

Relação  de  Jogadores 


Cuiabá  /  MT 

Apelido 

Nome  Completo 

T/R  P/A 

CBF 

1 

Joao  Carlos 

Joao  Carlos  Heidemann 

T(g)  p 

174755 

2 

Hayner 

Hayner  Willian  Monja  ... 

T 

P 

402405 

3 

Everton  Sena 

Antonio  Everton  Sena ... 

T 

P 

310724 

4 

Anderson 

Anderson  Conceição  B  ... 

T 

P 

170178 

[iJ 

^Auremir 

Auremir  Evangelista  ... 

T 

P 

341763 

6 

Romário 

Romário  Guilherme  do  ... 

T 

P 

305959 

7 

Yago 

Yago  Cesar  da  Silva 

T 

P 

413841 

8 

Rafael  Gava 

Rafael  Gustavo  Meneg  ... 

T 

P 

313001 

H 

1  Jenison 

Jenison  de  Jesus  Bri ... 

T 

P 

305521 

10 

EIvis 

EIvis  Vieira  Araújo 

T 

P 

183975 

11 

Felipe  Mar ... 

Felipe  Marques  da  Silva 

T 

P 

363480 

12 

Matheus  No  ... 

Matheus  Vinicius  Mat ... 

R(g)  P 

41 5808 

13 

Gabriel  He ... 

Gabriel  Henrique  Pierini 

R 

P 

509628 

14 

Helder 

Helder  Gomes  Maciel 

R 

P 

294095 

15 

Ednei 

Ednei  Barbosa  de  Souza 

R 

P 

293385 

16 

Marino 

Marino  da  Silva 

R 

P 

341779 

17 

Willians 

Willians  dos  Santos  ... 

R 

P 

176738 

18 

Felipe 

Felipe  de  Figueiredo  ... 

R 

P 

313029 

19 

Emaxwell 

Emaxwell  Souza  de  Lima 

R 

P 

427774 

20 

Fabricio 

Fabricio  Daniel  de  Souza 

R 

P 

337894 

30 

Fernando 

Fernando  Rodrigues  C  ... 

R 

P 

365137 

Brasil  /  RS 


NS 

Apelido 

Nome  Completo 

T/R 

P/A 

CBF 

1 

R.  Martins 

Rafael  Martins  Claro... 

T(g)  P 

188241 

2 

Lazaro 

Lazaro  Vinicius  Alve... 

T 

P 

178881 

3 

Leandro  Ca ... 

Leandro  Camilo  de  Al... 

T 

P 

172296 

4 

Heverton 

Heverton  Cardoso  da ... 

T 

P 

185586 

5 

Leandro 

Leandro  Leite  Mateus 

T 

P 

146430 

6 

Bruno 

Bruno  Matias  dos  Santos 

T 

P 

452427 

7 

Maicon 

Maicon  da  Silva  Macedo 

T 

P 

295087 

8 

Revson 

Revson  Cordeiro  dos ... 

'  T 

P 

174081 

9 

Guilherme 

Guilherme  Augusto  Al... 

T 

P 

311122 

10 

Gêge 

Geirton  Marques  Aires 

'  T 

P 

310627 

11 

Bruno  Luiz 

Bruno  Luiz  dos  Santos 

T 

P 

185199 

12 

Matheus 

Matheus  Nogueira  da ... 

R(g)  P 

177903 

13 

Rodrigo 

Rodrigo  Ferreira  da  ... 

R 

P 

406738 

14 

Joao  Victor 

Joao  Vitor  Siqueira ... 

R 

P 

509743 

15 

Joao  Ananias 

Joao  Ananias  Jordão  ... 

R 

P 

337194 

16 

Mateus 

Mateus  Mendes  Ferrei... 

R 

P 

323567 

17 

Luiz 

Luiz  Henrique  Diniz  ... 

R 

P 

554868 

18 

Poveda 

Gabriel  Buscariol  Poveda 

R 

P 

338185 

T  =  Titular  |  R  =  Reserva  |  P  =  Profissional  |  A  =  Amador  |  (g)  =  Goleiro 
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Comissão  Técnica 

Cuiabá  /  MT 

Brasil  /  RS 

Técnico: 

Marcelo  Augusto  Oliveira  Chamusca  -  41427602549 

Técnico: 

Hemerson  Jose  Maria  -  88820920972 

Auxiliar  Técnico: 

Caio  Mauricio  Faicao  De  Meiio  -  0381 1 1 1 0756 

Auxiliar  Técnico: 

Emerson  Pereira  Nunes  -  05546609621 

Médico: 

isac  Borges  Lacerda  -  07685746689 

Preparador  Físico: 

Aiexandre  Rodrigues  De  Souza  -  03200333928 

Treinador  De  Goleirc  William  Jose  De  Castro  -  00647968681 

Treinador  De  Goleirc 

Aiex  Lessa  Afonso  -  00341985040 

Preparador  Físico: 

Roger  Gouveia  E  Silva  -  93077521334 

Massagista: 

Pauio  Sérgio  Goncaives  Teixeira  -  14522708807 

Massagista: 

Jose  Aparecido  De  Oiiveira  -  13872555847 

Médico: 

Rodrigo  Meiio  Teixeira  -  771 86940030 

Gols 

NÃO  HOUVE  MARCADORES 


Cartões  Amarelos 

Tempo 

1T/2T 

N® 

Nome  do  Jogador 

Equipe 

11:00 

2T 

5 

Leandro  Leite  Mateus 

Brasil/RS 

Motivo:  Al  .1 3.  Dar  uma  entrada  contra  um  adversário  de  maneira  temerária  na  disputa  da  bola  -  Dar  uma  entrada  em  seu  adversário 
com  temeridade  na  disputa  de  bola. 

27:00  2T  4  Heverton  Cardoso  da  Silva  Brasil/RS 

Motivo:  Al  .1 3.  Dar  uma  entrada  contra  um  adversário  de  maneira  temerária  na  disputa  da  boia  -  Dar  uma  entrada  em  seu  com 
temeridade  na  disputa  de  boia. 


39:00 


2T 


1 1  Bruno  Luiz  dos  Santos  Brasil/RS 

Motivo:  Al  .1 3.  Dar  uma  entrada  contra  um  adversário  de  maneira  temerária  na  disputa  da  boia  -  Dar  uma  entrada  em  seu  com 
temeridade  na  disputa  de  boia. 


05:00  2T  2  Hayner  Willian  Monjardim  Cordeiro  Cuiabá/MT 

Motivo:  At  .1 3.  Dar  uma  entrada  contra  um  adversário  de  maneira  temerária  na  disputa  da  boia  -  Dar  uma  entrada  temerária  em  seu 
adversário  na  disputa  de  boia. 


Cartões  Vermelhos 

NÃO  HOUVE  EXPULSÕES 


Ocorrências  /  Observações 


Nada  houve  de  anormal. 


Motivo  de  atraso  no  início  e/ou  reinicio,  e  de  acréscimos: 

Acréscimos  cedidos  para  repor  o  tempo  perdido  com  paralisações  normais  da  partida,  substituições  e  retirada  de  jogadores  supostamente  lesionados. 


Observações  Eventuais 


Nada  houve  de  anormal. 


Relatório  do  Assistente 


Nada  houve  a  relatar. 


Substituições 

Tempo 

1T/2T 

Equipe 

Entrou 

Saiu 

12:00 

2T 

Brasil/RS 

1 5  -  Joao  Ananlas  Jordão  Junlo  ... 

5  -  Leandro  Leite  Mateus 

19:00 

2T 

Brasil/RS 

16  -  Mateus  Mendes  Ferreira  Pi ... 

10  -  Geirton  Marques  Aires 

19:00 

2T 

Brasil/RS 

1 18  -  Gabriel  Buscariol  Poveda 

9  -  Guilherme  Augusto  Alves  D  ... 

19:00 

2T 

Brasil/RS 

13  -  Rodrigo  Ferreira  da  Silva  ... 

6  -  Bruno  Matias  dos  Santos 

22:00 

2T 

Cuiabá/MT 

19  -  Emaxwell  Souza  de  Lima 

1 1  -  Felipe  Marques  da  Silva 

22:00 

2T 

Cuiabá/MT 

18  -  Felipe  de  Figueiredo  Ferr ... 

7  -  Yago  Cesar  da  Silva 

34:00 

2T 

Brasil/RS 

1 7  -  Luiz  Henrique  Diniz  da  Ro  ... 

7  -  Maicon  da  Silva  Macedo 

36:00 

2T 

Cuiabá/MT 

20  -  Fabricio  Daniel  de  Souza 

9  -  Jenison  de  Jesus  Brito  E  ... 

40:00 

2T 

Cuiabá/MT 

1 7  -  Willians  dos  Santos  Santa  ... 

10  -  EIvis  Vieira  Araújo 
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